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România își face 
Cernobil: Noua 
centrală nucleară de 
la Doicești se 
construiește pe mai 
multe pungi de gaz 
metan 


de 
Diana 
Scarlat 
| 19 
Noi 
2024 
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Un incident de-a dreptul exploziv 
a avut loc în comuna Doicești, 


din județul Dâmboviţa, 
săptămâna trecută, dar 
autorităţile refuză să comunice 


„Pietrele Vii” ale României: Trovanţii din Buzău 
și Vâlcea, unică atracţie turistică 


8 principii fundamentale care pot transforma o 
viață obișnuită într-una extraordinară 


Cazul Andrew Tate ar conţine „nereguli”, 
instanţa fiind obligată să anuleze procedurile 


Sfaturi în gospodărie. Cum să îngrijești Aloe 
Vera pentru a te bucura de proprietăţile sale 
curative 


Ciolacu: În ultimul an, Statele Unite au urcat în 
top 4 investitori străini în România 
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Circulaţia feroviară a fost închisă, de 
urgenţă, sâmbătă dimineaţă, iar singura 
companie care a comunicat ceva despre 
această problemă a fost CFR SA, într-un 
anunț cu foarte puţine detalii, transmis 
duminică. Pe surse am aflat că în urma unei 
săpături la mare adâncime, la circa 100 de 
metri distanţă de locul în care se 
construiește centrala nucleară modulară de 
la Doicești, s-a descoperit o pungă uriașă de 
gaz metan care poate exploda în orice 
moment, iar trenurile au fost oprite pe o 
perioadă nedeterminată, pentru că o simplă 
scânteie de la frâna trenului sau o ţigară 
aprinsă ar putea arunca în aer localitatea. 
Deși se știa că în această zonă sunt pungi 
de gaz metan, proiectul tehnic al centralei 
nucleare nu specifică nimic despre acest 


pericol. 


La Doicești se construiește prima centrală 
nucleară modulară din România, despre care 
Greenpeace avertiza, încă de anul trecut, că 
reprezintă un mare pericol. Proiectul tehnic 
al centralei nucleare a primit toate avizele 
necesare, fără a se lua în considerare 
existența unor pungi imense de gaz metan 
în zona petrolieră pe care se va ridica 


centrala. 


Economia României mai 
crește doar cu cheltuielile de 
apărare 

lonuţ Bălan 


Prizonierul unei fiscalități 
injuste 
Daniel Apostol 


lată ce discurs ar trebui să 
aibă șeful statului 
lonuţ Bălan 
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adâncime, pentru a capta o sursă de apă, 
dar lucrările au produs un adevărat gheizer 
și lucrarea s-a oprit. Abia după trei zile, 
sâmbătă dimineaţă, s-a ajuns la concluzia 
că în subteran este o pungă de gaz metan și 
s-a decis oprirea de urgenţă a circulaţiei 


feroviare, până când gazul va fi eliminat. 


Se știa de existenţa pericolului 
subteran 


Problema este mai gravă, pentru că localnicii 
și angajaţii Primăriei Doicești știu că pungile 
de gaz se descoperă frecvent în această 
zonă, iar cea care a răbufnit acum se află la 
circa 100 de metri distanţă de centrala 
nucleară. Toate aceste detalii ar fi trebuit să 
facă imposibilă avizarea proiectului pentru 
construirea centralei nucleare pe ceea ce s- 


ar putea numi, simplu, o bombă cu ceas. 


Explicaţiile pe care le-am obţinut pe surse 
(pentru că oficial nu vrea nimeni să 
comunice) sunt halucinante: autorităţile 
consideră că dacă în același loc a funcţionat 
o termocentrală și nu a explodat, înseamnă 
că se poate construi și una nucleară, peste 
aceleași pungi de gaz. 


„S-a săpat o fântână de mare adâncime, de 
către SOCERAM, iar la aproape 100 de metri 
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zile s-a constatat un conţinut de gaz metan, 
drept pentru care, printr-un ordin de prefect 
s-a oprit circulaţia feroviară de la Doicești 
spre Pietroșița”, ne-a explicat, ieri, un 


reprezentant al Primăriei Doicești. 


Termocentrala a rezistat fără 
să explodeze 


Acesta este convins că punga de gaz nu 
afectează centrala nucleară, pentru că „nu e 
în curtea lor”, ci în curtea vecinului... „E la 
100-150 de metri de gardul lor, dar nu e în 
curtea lor. Au mai fost descoperite multe 
pungi de gaz în această zonă. Există un 
zăcământ, îl cunosc din auzite foștii 
angajaţi, pentru că a venit cineva la un 
moment dat și a făcut prospecțiuni. Practic, 
suntem în zonă petrolieră. Vechiul 
amplasament al termocentralei a avut 


fundaţie până la minus 40 de metri, având o 
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beton, ca să nu mai arunce în atmosferă, iar 
acolo s-a făcut un drenaj și se așteaptă să 
evacueze gazul”, a mai spus angajatul 


primăriei. 
CITEȘTE PE ANTENA3.RO 


Vin ninsorile în România. 
Informare meteo ANM de 
vreme rea pentru toată ţara 


Prefectul a dat ordin sâmbătă dimineaţă să 
se oprească circulaţia feroviară pentru că s- 
a estimat că o simplă frână a trenului care 
trece la circa 15 de metri de groapa din care 
iese gaz metan ar putea arunca în aer nu 
doar trenul, ci și localitatea. Nici măcar nu 
se știe cât de mare este punga de gaz și cât 
de mult va dura evacuarea substanţei 
inflamabile din pământ. 


Trenurile sunt oprite până la 
remediere 


Singura comunicare oficială pe acest 
subiect a venit duminică, de la CFR SA, fără 
prea multe detalii, cât să pară un fapt banal: 
„Compania Naţională de Căi Ferate «CFR» 
SA informează că, din motive de siguranţă, 
circulaţia feroviară între staţiile Doicești și 
Pucioasa, parte a liniei Târgoviște - 
Pietroșița, este temporar închisă. 
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firmă pe un teren privat din proximitatea căii 
ferate. Decizia de închidere a traficului 
feroviar de călători și de marfă pe intervalul 
respectiv a fost luată în cursul serii de 16 
noiembrie, în cadrul ședinței Comitetului 
pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa. 
Menţionăm faptul că, pe ruta Târgoviște - 
Pietroșița circulă zilnic, într-un interval de 24 
de ore, 4 perechi de trenuri, care aparţin 
operatorului privat TFC. Este important de 
precizat faptul că această măsură 
preventivă se menţine până la finalizarea 
intervențiilor desfășurate de firma respectivă 
pe terenul afectat și emiterea unei hotărâri 
de către Comitetul ISU Dâmboviţa”. 


Reprezentanţii ISU Dâmboviţa ne-au 
comunicat, însă, că nu ei avizează, ci 
Comandamentul pentru Situaţii de Urgenţă, 
de unde am înţeles că nici între instituţii nu 


s-a comunicat pe acest subiect. În acest 
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II UITID CE IIICIUII ITIIIISLEI, IIICI IDU ŞI TIICI 
Consiliul Judeţean nu au comunicat nimic 
despre gravitatea incidentului, angajaţii 
Primăriei Doicești chiar s-au amuzat pe 
tema „gheizerului” creat de apa aruncată la 
suprafață de punga de gaz metan din 
pământ, gândindu-se că și-ar putea promova 
oferta turistică a localității cu această nouă 


„atracţie”. 


Subiecte în articol: centrala doicești 


pungi gaz metan 


Urmăriţi Jurnalul și pe Google News 


1. Taxa pe sticle ne-a 
transformat în campionii reciclării: După 
un an de SGR, România este în topul 
european 


2, Marota retragerii 
candidaturilor la prezidenţiale, cu cinci 
zile înaintea primului tur. Ce ar aduce 
sacrificarea unui candidat de dreapta 


3, Explozie puternică într-un 
bloc din Brăila: două persoane au ajuns 
la spital. O grădiniţă, 16 apartamente și 7 
mașini avariate 
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5. Vești proaste pentru contribuabili. Cine 
trebuie să depună la ANAF o nouă 
declaraţie din 2025 


Ucraina a 
atacat pentru 
prima oară 
Rusia cu 
rachete 
ATACMS. 
Reacţia 
Moscovei 


Comuna din 
România 
unde cresc 
pietrele, la 
propriu: Ce 
sunt trovanții 
și cum arată 
locul 
spectaculos 
vizitat anual 
de mii de 
turiști 


Victor Micula, 
trimis de 
judecători la 
mănăstire în 
loc de 
pușcărie, 
după ce și-a 
cumpărat un 
arsenal prin 
interpuși. 
Milionarul e 
nemulțumit și 
cere 
revizuirea 


Cum arată în 
realitate 
misterioasa 
plajă neagră 
din Game of 
Thrones. A 
devenit unul 
dintre cele 
mai 
cunoscute 
locuri din 
Europa 


Silviu 
Prigoană ar fi 
avut probleme 
financiare în 
ultima 
perioadă din 
viaţa lui! Ar fi 
cerut 
împrumut 
30.000 euro: 
"L-a sunat pe 
un prieten” 


Un 
gram din 
această 
substanţă 
rară costă 
peste 
62.000.000.000.000 
de dolari. Este 
produsă de 
om și are 
proprietăţi 
uluitoare 


— a... —..—. .._ 


Incompetența 
administraţiei 
Fritz a dus la 
pierderea unei 
finanţări 
europene de 
patru 
milioane de 
euro pentru 
Spitalul de 
Copii „Louis 
Ţurcanu” 
UPDATE 
Reacţia lui 
Fritz și replica 
directorului 
Ovidiu Adam 


.—.._p num. 


Ultima 
discuţie pe 
care Igor 
Cuciuc a avut- 
o cu Andreea, 
chiar înainte 
de Balul 
Bobocilor. 
Artistul nu-și 
poate scoate 
din minte 
cuvintele fetei 
sale 
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pomana... 


Academiei 
Române: 
Numai de o 
sută de ani 
noi, românii, 
suntem 


învăţaţi că nu 


ne-am născut 
să fim slugi — 
video 
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